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O biogás no Brasil pode ser visto por dois retratos: o que já existe e o que o próprio setor pede. Esta página não diz o que o país deve fazer; mostra os números e as propostas, cada um com quem os dá.




O que já existe




	Número	O que mede	Fonte
	1.803 plantas	plantas de biogás em operação em 2025	CIBiogás, Panorama 2025, por Cenário Energia, 20/4/2026
	109,1 milhões de m³	biometano produzido no ano de 2025	ANP, Anuário Estatístico 2026
	1,37 milhão de m³ por dia	produção de biometano citada pela ABiogás em agosto de 2026	AutoData, 4/8/2026
	21 e 48	plantas de biometano autorizadas a produzir e em processo de autorização, em agosto de 2026	AutoData, 4/8/2026





Os 109,1 milhões são o total do ano de 2025; os 1,37 milhão são a produção por dia citada em agosto de 2026. Medem coisas diferentes e não devem ser comparados direto. O que é o biometano está em Biometano; o biogás, em Biogás.




A regra que já vale




Desde 1º de janeiro de 2026, os produtores e importadores de gás natural têm uma meta de redução de emissões a cumprir com biometano (Lei 14.993/2024, art. 17). Pela Resolução nº 4 do Conselho Nacional de Política Energética, publicada no Diário Oficial em 6/5/2026, essa meta foi fixada, de forma excepcional, em 0,5% (Resolução CNPE nº 4/2026 (PDF)).




O que o setor pede




A Associação Brasileira do biogás (ABiogás), pela presidente-executiva Josiani Napolitano, disse à AutoData em agosto de 2026 que:
– o potencial de produção de biometano “chega a 120 milhões de m³ por dia”, uma estimativa da associação, sem método nem ano informados na reportagem;
– a principal barreira é a falta de escala: investidores esperam demanda, e consumidores esperam o combustível;
– o setor defende corredores verdes, mais frotas a gás, a integração com o mercado de gás natural e o mandato do biometano da Lei do Combustível do Futuro.




Essas são propostas da associação, não do site.




O que foi medido e o que é só promessa





	Medido: as plantas (CIBiogás, 2025) e o biometano produzido (ANP, 2025).



	Regra em vigor: a meta de biometano no gás natural.



	Estimativa do setor: o potencial de 120 milhões de m³ por dia (ABiogás).



	Propostas do setor: as medidas pedidas pela ABiogás.







Resumo: principais perguntas e respostas




Quantas plantas de biogás o Brasil tem? 1.803 em operação em 2025, pelo CIBiogás.
 
 Quanto biometano o Brasil produziu em 2025? 109,1 milhões de m³, pela ANP.
 
 Qual é o potencial do biometano no Brasil? A ABiogás estima 120 milhões de m³ por dia; a reportagem não informa o método nem o ano da estimativa.
 
 O que o setor pede para crescer? Pela ABiogás, corredores verdes, mais frotas a gás, integração com o mercado de gás natural e o mandato do biometano.
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